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METEOROLOGICAL JOURNAL, 

for January 1790. 



Time. 

Therm. 

Therm.IBarom. 

Rain. 

| Winds. 





without' 

within. 






r 79 ° 









Weather, 










H. 

M. 

0 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

Str, 


Jan, 1 

8 

c 

34 

53 

29,92 


W 

1 

Fine, 


2 

c 

40 

5 6 >5 

30,08 


W 

1 

Fair. 

2 

8 

0 

. 3 6 

53,5 

3 °, 3 7 


ENE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

42 

55 

3 °, 3 2 


S byE 

1 

Cloudy. 

3 

8 

0 

44 

53 

20,01 

0,093 

WSW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

5 ° . 

55,5 

30,00 


WNW 

i 

Cloudy. 

4 

8 

0 

42 

53>5 

30,25 




Foggy. 


2 

0 

45 

55 

30,26 


NW 

1 

Cloudy* 

5 

8 

0 

43 

53 

30,26 




Foggy. 


■ 2 

0 

45 

55 

30,24 


ENE 

1 

Cloudy. 

6 

8 

0 

4 °) 5 

52,5 

3 °, 2 ° 


E 

1 

Cloudy, 


2 

0 

40.5 

53,5 

30,22 


SSE 

1 

Cloudy* 

7 

8 

0 

40 

Sh 5 

3°>42 


WNW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

4 L 5 

54 

3°,47 


WNW 

1 

Hazy. 

8 

8 

0 

33,5 

5 i 

3°,44 


WNW 

1 

Foggy. 


2 

0 

35 

53 

3°,40 


WNW 

1 

Cloudy. 

9 

8 

0 

32 

5 ° 

3 °, 3 ° 




F °ggy. 


2 

0 

39 

53 

3°,25 


SSE 

1 

Fine, 

10 

8 

0 

33>5 

5 ° 

30,24 


SW 

1 

Foggy. 


2 

0 

40 

53 

30,22 


W 

1 

Cloudy,, 

11 

8 

0! 

44 

5°,5 

30,13 


WSW 

1 

Cloudy. 

12 

2 . 

8 

0 

0 

47 ! 
49>5 

53.5 

52.5 

30,10 

29,88 

0,025 

WSW 

WSW 

X 

2 

Cloudy-, 

Cloudy. 


2 

0 

5 2 »5 

56,5 

29,86 

j 

WSW, 

2 

Cloudy. 

13 

8 

0 

5°>5 

54 

29,88 

i 

WSW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

4 8 >5 

55 

29,86 


WSW 

2 

Rain. 

14 

8 

0 

46 

53 

29,88 

0,073 

NW 

1 

Cloudy, 


i 2 

0 


56 

.29,90 


, NNE 

1 

Cloudy, 

*5 

8 

0 

4 X ?S 

53 

2 , 9,94 

O 

•n# 

O 

Oo 

O 

N 

X 

Cloudy. 


2 

0 

40 

56 

29,99 


W by N 

X 

Cloudy. 

16 

' 8 

0 

40 

53 

30,01 

0 >*37 

WNW 

2 

Cloudy. 

y 

> 2 

0 

45 

55 . - 

3 °, 11 


WNW 

H 

Cloudy, 


— 


METE- 
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i- 

METEOROLOGICAL JOURNAL 

for February 1790. 


1790 

Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H 

M 

0 

0 

Inches. 

Inch. 


B 

Feb. 1 

8 

c 

37 

52 

29,88 


WNW 

I 

Fine. 


2 

c 

43 

56 

30,02 


NW 

I 

Fine. 

2 

8 

c 

37 

52 

30,20 


WNW 

I 

Fair. 


2 

0 

45-5 

54 

30,24 


W 

l 

Fair. 

3 

8 

0 

43 

52,5 

3°,38 


w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

47 

55 

3°>43 


w 

I 

Cloudy. 

4 

8 

0 

44 

53 

30,61 


w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

46 

54 

30,62 


w 

I 

Cloudy. 

5 

8 

0 

43,5 

52 

30,61 


w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

4 &,S 

54,5 

3 °> 5 8 


w 

I 

Cloudy. 

6 

8 

0 

42 

S 3 

3 °» 5 i 


WNW 

I 

Fain. 


2 

0 

48,5 

50 

30,51 


WNW 

I 

Fine. 

7 

8 

0 

42 

S 3 

30,45 


WNW 

I 

Cloudy. 


2 

0 

42,5 

56 

. 30,37 


WNW 

I 

Cloudy. 

8 

8 

0 

38 

52,5 

30.25 


NW 

I 

Cloudy* 


2 

0 

39,5 

S 3 ,5 

30.22 


WNW 

I 

Cloudy. 

9 

8 

0 

40 

52,5 

30,08 


WNW 

I 

Cloudy. 


2 

0 

43 

53 

30,03 


WNW 

I 

Cloudy. 

10 

8 

0 

42,5 

53 

30,07 


I NE 

I 

Cloudy. 


2 

0 

43 

54 

30,25 


E 

I 

Cloudy. 

11 

8 

0 

39 

52,5 

30,22 


wsw 

I 

Cloudy* 


2 

0 

49 

55 

30,22 


w 

I 

Cloudy. 

< 12 

8 

c 

44 

S 3 

30,13 


w 

I 

Cloudy* 


2 

0 

50 

57 

30,17 


w 

J 

F^ir. 

*3 

8 

0 

4°»5 

54 

30,42 


w 

1 

Fine. 


2 

0 

49 

58 

30,34 


w 

I 

Cloudy* 


8 

0 

42 

54 

30,18 


wsw 

I 

Cloudy. 


2 

0 

48 

56 

30,10 


wsw 

I 

Cloudy. 

l $ 

8 

c 

3 6 

53 

30,24 


w 

I 

Fine. 


2 

0 

45 

S 6 

30,23 


w 

I 

Fine. 

[ 16 

8 

0 

43>5 

S 3,5 



S by W 

2 

Cloudy. 


2 

c 

. 44 

S 6 

29,951 


wsw 

2 

Cloudy. 


M E T E- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for February 1790. 


1790 

rime. 

H. M.| 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

3 arom. 

Rain. 

Winds. 

W T eather. 

0 

© 

Inches. 

Inch. 



Feb. i 7. 

8 

0! 

35 

54 

30,22 


WNW 

1 

F ne. 


2 

0 

46 

56,5 

30,26 


WNW 

1 

Fair. 

18 

8 

0 

38 

54 

3°,43 


WNW 

1 

Foggy. 


2 

0 

46 

57 

3°,45 


WNW 

1 

Fine. 

*9 

8 

0 

40 

54 

3°,49 


SW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

47 

58 

3 °, 4 6 


SW 

1 

Fine, 

20 

8 

0 

35>5 

53,5 

3°, 44 


N 

1 

Foggy. 


2 

0 

44 

57 

30,43 


N 

1 

Hazy. 

21 

8 

0 

33 

53 

3°,40 




Foggy. 


2 

0 

40,5 

57 

30,38 


NE 

1 

Hazy. 

22 

8 

0 

37 

53 

3°, 22 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

49 

57,5 

3°, 1 5 


S by W 

1 

Fine. 

23 

8 

0 

45»5 

55 

30,00 

0,115 

E 

1 

Cloudy. 


2 

0 

5°»5 

57 

3 °,00 


WNW 

1 

Cloudy. 

24 

8 

0 

44 

55 

30,17 


WNW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

50 

57 

3°, 1 7 


SW 

1 

Cloudy. 

25 

8 

0 

49 

55,5 

30,04 


SW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

55 

58 | 

3°, 11 


WSW 

1 

Cloudy. 

26 

8 

0 

49 

5 o 

30,02 


SW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

53 

58,5 

29,88 


SW 

2 

Cloudy. 

27 

8 

0 

40,s 

56 

3 0 , 2 3 


WNW 

2 

Fine. 


2 

0 

5 o 

59,5 

39, 2 9 


WNW 

2 

Fair. 

28 

8 

0 

42,5 

56 

30, 2 5 


W 

1 

Qloudy. 


2 

0 

.50 

59,5 

30,25 


WNW 

1 

Fair. 


M E , T. E* 
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I 

I METEOROLOGICAL JOURNAL 

| for March 1790. 


179° 

jTime. 

| 

Therm 
with 011 

Therm 

within. 

BaroaU 

Rain, 

Winds. 

Weather. 

FI. 

M 

0 

0 

IB 



Str. 

Mar. 1 

7 

c 

46 

56 

3 °, 3 5 


NW 

1 

Cloudy. 


2 

c 

5 ° 

58 

30,38 


NW 

1 

Cloudy. 

0 

7 

0 

46.5 

56 

30,32 


W 

1 

Cloudy. 


2 

0 

53 

5 8 

30,38 


NNW 

1 

Cloudy. 

3 

7 

0 

47 

5 6 

30,38 


NW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

54 

59 

3°>39 


NW 

1 

Fair. 

4 

7 

0 

40 

55,5 

30,28 


NW 

1 

Fine. 


2 

0 

49 

59 

30,27 


NW 

1 

Fine. 

5 

7 

0 

40 

5 6 

30,32 


NNW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

46 

59 

30.39 


-NNW 

1 

Fair. 

6 

7 

0 

36 

55 

3 °, 4 6 


NE 

1 

Fair. 


2 

0 

44 

57 

30,45 


NW 

1 

Fair. 

7 

7 

0 

40 

54 

30.44 


NE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

46 

57 

30,44 


N 

1 

Cloudy. 

8 

7 

0 

41 

54 

30,44 


ENE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

47 

55,5 

30,42 


S 

1 

Cloudy. 

9 

7 

0 

39 

53 

3°,33 


W 

1 

Cloudy. 


2 

0 

50.5 

55>5 

30,18 


w 

2 

Cloudy. 

10 

7 

0 

43 

33-5 

29,88 


w 

2 

Fair. 1 


2 

0 

S l 

56 

29,91 


w 

2 

Fair. 

11 

7 

0 

37 

53,5 

30,24 


w 

2 

Fine. 


2 

0 

5 1 

5 6 

30,30 


w 

2 

Cloudy. 

12 

7 

0 

48 

54 

30,30 ( 

3,042 

w 

2 

Cloudy. 


2 

0 

56 

58 

30,32 


w 

2 

Fair. j 

1 3 

7 

0 

50,5 

5 6 .5 

30,35 


w . 

2 

Cloudy. I 


2 

0 

5 6 

58,5 

3 °, 3 » 


w 

2 

Cloudy. 

44 

7 

c 

38 

55 

30,55 < 

3 ,c 8 o 

w 

9 

Fine. 


2 

0 

50 

5 6 

3 °,S 2 


NW 

1 

Fine. 

l 5 

7 

0 

35 

54 

30,59 


NNW 


Fine. 


2 

0 

49 

55>5 

30,62 


N 

■ 

Cloudy. 

16 

7 

0 

35 

53.5 

3°, 6 5 


NNE 


Fair. 


2 

0 

46 

57 1 

30,62 


NNE 

1 

Fair. 


METE 
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MET EORO LOGICAL JOURNAL, 

for March 1790. 


179° 

Time, 

Therm; 

without 

Therm. 

tvithin. 

3 a tom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H. M, 

0 

0 

Inches. 

[nch. 

Points. 

Str. 

Mar, 1 / 

7 

0 

33 

52,5 

3 C , 6 3 


NE 

1 

Fair. 


2 

0 

43 ’ 5 

5 b >5 

3°> 6 3 


E 

1 

Fine. 

18 

7 

c 

3 8 

53 

30,60 


NE 

1 

Cloudy. 


2 

c 

47 

57 

30 , 5 6 


NE 

1 

Farr. 

19 

7 

c 

42 

54 

,3 °,45 


NNE 

1 

Cloudy*. 


2 

c 

49 

57,5 

3°,44 


NE 

1 

Fine. 

20 

7 

0 

38 

54.5 

30,42 


E 

2 

Fine. 


2 

c 

48 

57 

3 °’ 4 2 


E 

I 

Fine* 

21 

7 

0 

34,5 

54 

30,40 


NE 

2 

Fine. 


2 

0 

49 

59 

3°»33 


E 

2 

Fine. 

22 

7 

0 

38,5 

53,5 

30,17 


ENE 

I 

Fine. 


2 

0 

Si ,5 

58,5 

30,06 


E 

2 

Fine. 

2$ 

7 

0 

40,5 

54 

29,85 


E 

I 

Cloudy. 


2 

c 

5 ° 

5:7 V 

29,85 


ENE 

I 

Cloudy. 

24! 

7 

0 

47,5 

54 

29,83 


E 

I 

Cloudy* 

| 

2 

0 

52 

59 

29,84 


SW 

I 

Cloudy. 

2 5 

7 

0 

42 

55 

3O.O2 


wsw 

I 

Cloudy* 


2 

0 

54 

59 

30,06 


SW 

I 

Fair. 

26 

7 

0 

43 

5 6 

30,06 


E 

I 

Cloudy* 


2 

0 

53 

59 

3°*°5 


E 

I 

Fair, 

27 

7 

0 

43 

55,5 

30,01 


E 

I 

Cloudy. 


2 

0 

53 

59 

30,00 


E 

I 

Fair. 

28 

7 

0 

' 41 

5^,5 

30,00 


ENE 

I 

Cloudy. 


2 

0 

53 

5 8 

30,00 


ENE 

I 

Fair. 

29 

7 

0 

42 

56 

30,00 


ENE 

I 

Cloudy* 


2 

0 

48 

5 8 

30,00 


NE 

I 

Cloudy. 

3 C 

7 

c 

42 

56 

3 °>oo 


NE 

I 

Cloudy. 


2 

c 

48 

5 8 

29,99 


ENE 

1 

Cloudy. 

3i 

7 

c 

> 41 

V 55 

29,96 


NE 

I 

Fair, 


2 

c 

> 52 

60 

29,96 


E 

I 

Fine. 


METE- 




(April i 7 

2 


5 7 o 

2 O 
67O 
2 O 

7 7 0 

2 O 

8 7 O 

2 O 
97O 
2 O 

10 7 O 
2 O 

11 7 o 
2 o 

12 7 o 
2 o 

*3 7 0 
2 o 

14 7 o 

2 o 

15 7 o 


3°>°7 

30,08 

30 . 2 5 

20.26 

; 30,3° 

30.25 

; 30.23 

; 30,22 
30*26 
30,22 
; 30,08 
20,00 
29,80 

29,74 

29,69 

29,71 

29,62 

29.55 

29,46 0.173 
29,48 

29 38 0,024 

29,44 

I 29,40 0,054 
' 29,48 

29,61 

29,66 

29,82 0,140 
29,86 
2 9 > 7 6 
I 2 9’45 
1 29.72 0,593 
129,87 [ 


E 

E 

E 

E 

N 

NE 

NE 

E 

NNE 

E 

E 

E 

NNE. 

E 

E 

E 

E 

E 

ENE 

NE 

NE 

NNE 

N 

N 

N 

NNE 

NW 

NW 

ENE 

ENE 

N 

N 


2 Fair* 

2 Fair 8 
2 Fine* 

2 Fine* 

2 Fine* 

2 Fine. 

2 Fine. 

2 Fine* 

2 Fair. 

2 Cloudy, 
2 Cloudy. 
2 Fair. 

2 Fair. 

2 Fine. 

2 Fair. 

2 Fine. 

2 Cloudy. 
2 Cloudy. 
2 Rain. 

2 Cloudy* 
2 Cloudy* 
2 Snow. 

2 Cloudy 
2 Cloudy 
2 Cloudy 
2 Rain, 

1 Cloudy, 

2 Cloudy 
1 Rain. 

I Rain, 

1 Cloudy i 
1 Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April 1790. 


179° 

Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Rarorru 

Rain. 

Winds 

• 

Weather, 

H. 

M. 

0 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

Str 

April 17 

7 

0 

35 

52 

29,98 


NNW 

1 

Fine. 


2 

0 

4-6 

5 6 

29,96 


N 

1 

Fair. 

18 

7 

0 

35 

52 

3 °. 01 


N 

1 

Fine. 


2 

0 

46 

5 6 

30,02 


E 

2 

Cloudy. 

19 

7 

0 

35.5 

52,5 

3°,°5 


N 

2 

Fine* 


2 

0 

45 

55-5 

30 o 5 


N 

2 

Cloudy. 

20 

7 

0 

39 

52,5 

3°? 2 9 


E 

I 

Cloudy. 


2 

0 

46 

5 6 

3 °,29 


E 

I 

Fine. 

21 

7 

0 

39 

52 

30,24 


E 

I 

Fine. 


2 

0 

So 

55 

30,20 


S 

I 

Cloudy. 

22 

7 

0 

46 

5 1 , 5 

29,96 


E byS 

X 

Cloudy. 


2 

0 

55 

55,5 

29,84 


S 

I 

Fair. 

23 

7 

0 

5 i 

54,5 

29,72 


wsw 

I 

Fair. 


2 

0 

58 

59 

29,66 

: 

wsw 

2 

Cloudy, 

24 

7 

0 

48 

5 & 

29,49 

0,200 

SW by W 

I 

Cloudy. 


2 

0 

53 

59 

29,5° 


WSW I 

I 

Cloudy. 

25 

7 

0 

45 

5 6 

29,66 

9>°35 

WSW | 

I 

Cloudy. 


2 

0 

54 

59 

29 , 6 3 


WSW 

I 1 

j 

Cloudy. 

26 

7 

c 

44 

56 

29,73 

0,025 

wsw 

1 i 

Cloudy, 


2 

0 

54 

59,5 

29,80 


SW 

I 

Rain. 

27 

7 

0 

2 2 

57 

29,98 

0,201 

N 

I 

Cloudy. 


2 

0 

55 

59,5 

30,04 


N 

1 

Cloudy. 

28 

7 

0 

41 

5 6 

30,10 

! 

NW 

1 

Fine. 


2 

0 

55 

59,5 

30,02 


SW 

I 

Cloudy. 

29 

7 

0 

48,5 

57 

29, 8 3 


SSW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

54 

58,5 

29,73 


ssw 

2 

Cloudy. 

3 ° 

7 

0 

47 

57 

29,52 

0,025 

SW 

2 

Fair. 


2 

ol 56 

59,5 

29 ? 62 


SW 

0 

Fair. 


Vol. LXXXI. 


b 


METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May 1790. 


179° 

Time. 

Therm, 
with on! 

Therm. 
: within. 

Baronx. 

Rain. 

Winds. 

Weather* 

H 

M, 

" 0 

0 

Inches, 

Inch. 

Points, 

Sti\ 

May 1 

. 

7 

c 

5 48 

58 

29,63 


S Eby E 

j 

Cloudy. 


2 

c 

• 5 1 

60,5 

29*55 


E 

1 

Rain. 

0 

- 7 

c 

, 48 

5 8 *5 

29*50 

0.175 

SSW 

2 

Cloudy. 

m 

2 

0 

57*5 

6l 

29,61 


ssw 

. 2 

Fair. 

3 

7 

0 

47 

58 

29,86 


. wsw 

I 

Fair. 


2 

0 

59 >5 

6 l 

29,87 


NW 

I 

Fair. 

4 

7 

0 

47 

5 8 

30,04 


w 

I 

Fine. 


2 

0 

6,2 

61,5 

30,04 


sw 

I 

Fine. 

5 

7 

0 

52.5 

58*5 

29,92 


w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

55 

62 

29,88 


NNW 

I 

Cloudy. 

6 

7 

0 

48 

58,5 

29*75 

0 

d 

w 

I 

Rain. 


2 

0 

51 

62 

29,72 


N 

I 

Rain. 

7 

7 

0 

49 

60 

29,68 

0,280 

WNW 

I 

Cloudy. 


2 

0 

57 

63 

29*74 


E 

I 

Cloudy. 

8 

7 

O 

5 i 

60,5 

29,83 


N 

I 

Cloudy. 


2 

0 

60,5! 

63*5 

29,83 


NNE 

I 

Fair. 

9 

7 

0 

52 

61 

29*94 


N 

I 

Fine. 


2 

0 

59*5 

64 

29,98 


N 

I 

F air. 

10 

7 

0 

5 L 5 

62 

30,01 

0,086 

N 

I 

Cloudy. 


2 

0 

58 

62 

30,02 


E 

I 

Cloudy, 

11 

7 

0 

5 i 

62 

30,06 


1 N 

I 

Cloudy. 


2 

0 

64 

64 

30,06 


1 N 

! 1 

Fair. 

12 

7 

c 

52 

61*5 

30,09 


NE 

1 

Fine. 


2 

0 

62 

66 

30,09 


N . 

2 

Fine. 

*3 

7 

0 

50 

61 

30,14 


NE 

2 

Fine. 


2 

0 

63>5 

64,5 

3°, ii 


NE 

2 

Fine. 

14 

7 

0 

50 

61 

30*10 


NE 

1 

Fine, 


2 

0 

64 

66 

30,09 


N 

1 : 

Fine, 

25 

7 

0 

5°>5 

61,5 

3°’°3 


NW 

1 ■ 

Hazy. 


2 

0 

6 i >5 

65 

29,99 


WNW 

1 j 

Fine. 

16 

7 

0 

54 

62 

29,91 


ESE 

1 j 

Fine. 


2 \ 

0 

66 

64 



E 

2 : 

Fine. , 


METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May 1790. 


0 

ON 

!>s 

Time. 

Therm. 

without 

Therm. 
within. 

Barom. 

Rain. 

Winds. 

'Weather, 


t 

0 

0 ■ 

Inches. 

Inch. 

Points. 


May 17 

7 

0 

5 6 

62,5 

29,68 


sw 

2 

Fine. 


2 

0 

57 

64,5 

29,66 


wsw 

2 

Fair. 

18 

7 

0 

5 1 

57 

29,88 

O 

Oo 

0 

w 

1 

Fine, 


2 

0 

60 

60 

29,88 


w 

2 

Cloudy. 

*9 

7 

0 

53 

59 

29,76 


s 

2 

Fine. 


2 

0 

63 

60 

29,69 


s 

2 

Cloudy. 

20 

7 

0 

50 

59 

2 9>77 

0,131 

wsw 

2 

Fine. 


2 

0 

59,5 

60 

29,77 


wsw 

2 

Cloudy. 

21 

7 

0 

50 

58,5 

29,96 


w 

1 

Fine. 


2 

0 

59,5 

59’5 

29,96 


w 

1 

Cloudy, 

22 

7 

0 

5 °, 5 

58,5 

29,94 

0,033 

s 

1 

Cloudy. 


2 

0 

57 

59 

29,86 


SE 

1 

Cloudy. 

23 

7 

0 

5 ^ 

58,5 

29,80 

0,190 

wsw 

1 

Cloudy. 


2 

0 

64 

60 

29,84 


s 

1 

Cloudy. 

24 

7 

0 

54 

60 

29,80 

0,201 

£ 

1 

Rain. 


2 

0 

6 3 

6l 

29,72 


S by W 

2 

Cloudy. 

2 5 

7 

0 

53 

60,5 

29,85 


S 

1 

Rain. 


2 

0 

61 

6 °,5 

29,85 


NE 

1 

Cloudy, 

26 

7 

0 

S 4 

61 

29,94 

0,011 

E 

1 

Cloudy. 


2 

0 

64 

61 

29,98 


E 

1 

Cloudy. 

27 

7 

0 

55 - 

61 

30,00 

0,223 

NW ; 

1 

Cloudy. 


2 

0 

04 

62,5 

29,96 


WNW ■ 

1 

Fair, 

28 

7 

0 

58 

62 

30,00 

0,881 

NE ; 

1 

Cloudy. 


2 

0 

66 

6 3>5 

29,98 


ENE 

1 

Fair. 

29 

7 

0 

58 

62,5 

29,99 

o ,!37 

E 

I 

Cloudy. 


2 

0 

63 

63 

30,02 


S 

1 

Cloudy. 

3 ° 

7 

0 

58 

6 3 

30,05 


W 

1 

Cloudy. 


2 

0 

6 3 

63 

30,04 


W j 

1 

Cloudy. 

3 1 

7 

0 

56 

62 

29,97 

0,110 

WNW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

63 i 

63 


■ 

N 

1 

Cloudy. 


b 2 


METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June 1790. 


179° 

Time. 

Therm 

without 

Therm 

within. 

! £arom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

e. 

M 

0 

0 

Inches, 

Inch. 


IB 

June 1 

7 

c 

56 

62 

a 0 - 1 ? 

0,022 

W 

I 

Fine. 


2 

0 

66 

62,5 

30,12 


sw 

I 

Fair. 

2 

7 

0 

60 

62,5 

So, 16 


N 

I 

Fair. 


2 

0 

66,5 

64,5 

30,16 


N 

I 

Fair. 

3 

7 

0 

59 

63 

30,16 


W 

I 

Cloudy. 


2 

0 

64 

6 3 

30,07 


w 

I 

Cloudy. 

4 

7 

0 

59,5 

6 3 

3°>°7 


w 

I 

Fair. 


2 

0 

65 

64,5 

30,08 


NW 

I 

Fair. 

5 

7 

0 

55 


.3O52O 


WNW 

I 

Fair. 


2 

0 

6 3 

63>5 

30,16 


WNW 

I 

Fair. 

6 

7 

0 

5 6 >5 

61,5 

30,17 


w 

I 

Fine. 


2 

0 

63 

62 

30,16 

’ 

WNW 

I 

Fair. 

5 7 

7 

0 

57 

6l 

29,96 

0,040 


I 

Cloudy. 


2 

0 

65 

6 3 

29,96 


WNW 

I 

Fair. 

8 

7 

0 

56 

6l 

29,92 


wsw 

2 

Fine. 


2 

0 

63 

61,5 

29,79 


ssw 

2 

Cloudy, 

9 

7 

0 

58 

6l 


0,060 

ssw 

2 

Fair. 


2 

0 

6 3 

61,5 

29,49 


ssw 

2 

Fair. . 

10 

7 

0 

57 

60 

29,58 


w 

2 

Fair. 


2 

0 

60 

6l 

29*66 


s 

I 

Rain. 

11 

7 

0 

53 

6 0,5 

29,89 

o, 34 ° 

NNW 

I 

Fair. 


2 

0 

64 

62 

29,85 


WNW 

1 

Fair. 

12 

7 

0 

55 

60,5 

29,98 


NW 

I 

Cloudy*. 


2 

0 

62 

62 

30*02 


NNW 

I 

Fair. 

l 3 

7 

0 

53 

60 

30*26 


N 

I 

Fine. 


2 

0 

61 

62 

30,27 


N 

I 

Fair. 

14 

7 

0 

56 

60 

3°’33 




Fine. 


2 

0 

66 

62 

30,30 




Fine. 

*5 

7 

0 

61 

61,5 

30,29 


N 

I 

Fair. 


2 

0 

67 

63,5 

30>28 


E 

I * 

Cloudy. 

16 

7 

0 

54 

61,5 

30,24 


NE 

I < 

Cloudy". 

! 

2 

0 

63 

62 

3 Q,1 9 

1 

NE 

I < 

Cloudy. 


METE' 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June 1790. 



Rain, I Winds. 


Inches. Inch. Points. (Str.l 


Weather. 


June 17 7 


O 58 j 
o 65 
o 58 
o 68 

o 59.5 
o 69 
o 60 
o 69,5 
0 65 

o 74 
o 69 
o 86 
o 71 
o 76 
o 60 
o 68 

0 59 

o 68 

° 57 

o 66,5 

° 53 

o 64 | 

O 53 

o 64 

O 55 
° 69*5 
0 53 

o t>8 


61 30,08 

62,5 30,01 

61 29,88 0,051 

63 29,94 

62 30,00 

64 30,01 

62.5 3 °> 2 3 

65 30,28 

65 3°»35 

67.5 30.35 

67 3°» 20 

73.5 3°. 10 

71 29*96 

72 29,96 

66 29,98 

68 29,91 

65 29,87 

67 29,87 

65 29,89 

66.5 29,89 

64.5 29,96 0,120 

66 30,02 

63 30,08 0,075 
6c 30,07 

63 30,02 

63.5 29,97 

63 29,93 

64 29,91 


NE 

E 

W 

W 

sw 

sw 

wsw 

wsw 

wsw 

wsw 

ssw 
w 
w 
w 
w 
wsw 
wsw 
, w 

WNW 

NW 

NW 

WNW 

W 

SW 

SSE 

SW 

SW 



1 Fair. 

2 Fine. 

1 Fine. 

I Fine. 

Fine. 

I Fine. 

1 Cloudy. 

1 Cloudy. 

2 Fair. 

2 Cloudy. 
2 Fair. 

2 Fair. 

2 Cloudy. 
2 Fair. 

1 Fair. 

1 Cloudy. 
I Cloudy.. 
1 Fair. 

1 Cloudy. 
1 Cloudy. 

1 Cloudy. 

2 Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July 1790. 


1790 

■ 

ymuA 

Therm, 

within. 

Barom, 

Rain, 

Winds, 

Weather, 

H. M 

0 

0 


pi 

Points, 

jStr. 

July 1 

7 

c 

60 

- 6 3>5 

29,82 

IRQ 

wsw 

2 

Cloudy, 


2 

0 

68 

64 

29,83 


wsw 

2 

Fair. 

2 

7 

c 

56,5 

6 3 

29,72 


wsw 

1 

Fair. 


2 

0 

6 3 

6 3,5 

29 , 6 3 


sw 

1 

Rain* 

3 

7 

0 

54,5 

63 

29,68 

0,088 

w 

1 

Fine. 


2 

0 

70 

64 

29,68 


WNW 

i 

Cloudy, 

4 

7 

0 

55 

6 3 

29,70 


sw 

1 

Fair. 


2 

0 

66 

64 

29,63 


ssw 

2 

Cloudy, 

5 

7 

0 

57 

62,5 

29,32 

0,087 

wsw 

I 

Cloudy. 


2 

0 

67,5 

6 3,5 

29,29 


w 

I 

Cloudy. 

6 

7 

0 

55 

62,5 

29,64 

0 » r 55 

NW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

64,5 

63,5 

29,80 


NNW 

2 

Cloudy, 

7 

7 

0 

55 

62 

3 °,i° 

0,03 4 

N 

2 

Fine, 


2 

0 

67 

63 

30,16 


NW 

I 

Fair. 

8 

7 

0 

55 

62 

30,20 


SW 

I 

Fair. 


2 

0 

70 

63,5 

30,14 


sw 

I 

Cloudy, 

9 

7 

0 

58 

63 

29,87 

0,320 

' SW 

2 

Cloudy, 


2 

0 

67 

64 

29,78 


sw 

2 

jFair. 

10 

7 

0 

55 

63 

29,87 

O.O9O 

sw 

I 

Cloudy, 


2 

0 

6 5 

63 

29,78 


WSW • 

I 

Cloudy, 

11 

7 

0 

55,5 

62 

2 9’55 


w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

64 

6 3 

2 9’55 


NNW 

I 

'Cloudy. 

12 

7 

0 

53 

61,5 

29,68 

0,069 

w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

62 

62,5 

29,67 


w 

I 

Cloudy. 

x 3 

7 

0 

56 

61,5 

29,60 


w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

65 

62,5 

29,46 


ssw 

2 

Cloudy. 

14 

7 

0 

55 

61,5 

29,51 

0,205 

wsw 

I 

Cloudy. 


2 

0 

61 

62 

2 9*55 


w 

I 

Cloudy. 

J 5 

7 

0 

55 

6 l 

2 9’75 

0,05° 

w 

I 

Fine. 


2 

0 

68 

61,5 

29,84 


w 

I 

Cloudy. 

16 

7 

0 

58,5 

61 

29,95 


w 

I 

Fair. ; 


2 

0 

69 

62,5 

30,03 


NW 

I 

Fair. 


METE 




















meteorological journal 

for July 1790. 


1790 

Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H. 

M. 

0 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

July 17 

7 

0 

61 

62 

3 °, 16 


NW 

I 

Cloudy. 


2 

0 

70 

63,5 

3°, 16 


NW 

I 

Cloudy. 

18 

7 

0 

61 

6 3 

30,08 


W 

I 

Cloudy. 


2 

0 

71 

64 

3°>°4 


sw 

I 

Cloudy. 

19 

7 

0 

59 

64 

30,06 

0,060 

w 

I 

Fine. 


2 

0 

72 

65 

30,04 


w 

I 

Fine. 

20 

7 

0 

57 

63,5 

29,80 

0,015 

sw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

64 

& 4'5 

29,63 


sw 

2 

Clpudy, 

21 

7 

0 

.57 

63>5 

29.77 

0,026 

w 

2 

Fair. 


2 

0 

6 S 

64 

29,86 


WNW 

2 

Cloudy* 

22 

7 

0 

ss 

6 3 

30,06 


w 

I 

Cloudy., 


2 

0 

7°,5 

64 

30,06 


WNW 

I 

Fair. 

23 

7 

0 

59 

63 

30,00 

»-o 

•-f 

O 

O 

WNW 

I 

Cloudy.. 


2 

0 

59 

& 3’5 

29.99 


W 

I 

Rain. 

24 

7 

0 

62 

6 3’5 

30,00 

0,060 

WNW 

I 

Cloudy., 


2 

0 

7 i 

65 

3°.°3 


WNW 

I 

Cloudy* 

2 S 

7 

0 

58 

64 . 

30,13 


WNW 

I 

Cloudy. 


2 

0 

7 x >5 

65.5 

30,14 


W 

I 

Fine. 

26 

7 

0 

59 

64 

30,16 


wsw 

I 

Cloudy. 


2 

0 

73*5 

65>5 

2,0,14. 


w 

I, 

Fair. 

27 

7 

0 

59 

64.5 

3 °. *5 


w 

I 

Cloudy. 


2 

0 

73>5 

66,5 

3 °>i 5 


; WNW 

I 

Fair. 

28 

7 

0 

59>5 

65 

30,10 


E 

I 

Cloudy., 


2 

0 

73 

67 

29,96 


SSE 

I 

Fine. 

29 

7 

0 

58 

65»5 

29,60 


NW 

I 

Cloudy* 


2 

0 

67 

6 5>5 

29,58 


NW 

I 

Cloudy. 

3 ° 

7 

0 

55 

64 

29,60 

0,030 

W 

I 

Cloudy. 


2 

0 

66,5 

64 

29,64 


W 

I 

Cloudy. 

3 1 

7 

0 

56 

63»5 

29,46 

0,303 

WSW 

2 

Cloudy. 

1 1 

2 

0 

t >5 1 

64>5 

29,61 


wsw 

2 

Cloudy., 


M. E T E 





METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Auguft 1790. 


Time. Therm, 
without 


Rain. I Winds. 


Weather, 


Inches. Inch. 


Aug. 1 7 
2 

2 7 


0 S3 
o 66 

o c6 

o 59 

° SS 

o 6c 

°- 54 

o 67,5 

° 55 

o 69 
o 60 
o 66,5 
O 64 
o 76 
o 62 
o 71 

° 57 >s 

o 70 

O 5 6 »S 
o 75,5 
° 5^,5 

° 75 

o 58 

O 73 
o 60,5 
o 74 
O foo 

° 72,5 

0 59 

o 75?5 
c 66 

o| 73 


29*93 P>° 12 


W 

w 

sw 

ssw 

wsw 

w 

V/ 

w 

w 

w 

w 

wsw 

wsw 

w 

w 

w 

WNW 

NW 

w 

w 

w 

w 

wsw 

sw 

w 

w 

WNW 

NW 

SSE 

SSW 

wsw 

wsw 


i Fine. 

1 Fair. 
i Cloudy. 
1 Rain. 

1 Cloudy. 
1 Rain. 

1 Cloudy, 
1 Fair. 

1 Cloudy. 
1 Cloudy. 
1 Cloudy. 
1 Rain. 

1 Cloudy. 
I Cloudy. 
1 Cloudy. 
1 Cloudy, 
1 Fine. 

I Fine. 

1 Fine. 

1 Fine. 

I Hazy. 

1 Hazy. 

1 Fair. 

1 Cloudy. 
1 Fair. 

1 Cloudy. 
1 Fine. 

1 Fine. 

1 Fine. 

1 Fine. 

1 Cloudy. 
1 Cloudy. 


3 


METE 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Auguft 1790. 


179° 

rune. 

Therm. 

without 

fhemi. 

within. 

Baroio. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H. 

M. 

0 

mm 

Inches. 

Inch. 

m 

Str. 

Aug. 17 

7 

0 

60 

68 

29.95 

0,020 

vv 

1 

Fair. 


2 

0 

68 

68,1 

30,01 


WNW 

1 

Rain. 

18 

7 

0 

60 

68 

30,16 

0,o6l 

WNW . 

1 

Cloudy. 

Hi 

2 

0 

7 1 

68 

3 °) 13 


WNW 

I v 

Fair. 

l 9 

7 

0 

59 

67 

3°,°2 


w 

I 

Cloudy* 


2 

0 

72.5 

68 

30,00 


w 

I 

Cloudy. 

20 

7 

0 

63 

67,5 

30.05 


w 

I 

Cloudy. 


2 

c 

77 

69,5 

30,05 


wsw 

I 

Fine. 

21 

7 

0 

6 S 

68 

29,78 

0,060 

SSE 

I 

Fine. 


2 

0 

76 

73 

29,73 


w 

I 

Hazy. 

22 

7 

0 


68 

30,04 


w 

I 

Fine. 


2 

0 

67 

68 

30,08 


w 

I 

Fiue. 

23 

7 

0 

62 

67 

29,94 


wsw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

67 

67.5 

29,94 


wsw 

2 

Cloudy. 

24 

7 

0 

53 

65-5 

30,01 


w 

I 

Fine. 


2 

0 

68 

6:6,5 

29,96 


w 

2 ; 

Fair. 

25 

7 

0 

53 

64 

29,93 


w 

1 

Cloudy. 


2 

0 

59-5 

64-5 

29,85 


SE 

1 

Rain. 

26 

7 

0 

57 

6 4-5 

29,64 

1,150 



Rain. 


2 

0 

6 3 

65 

29,73 


NW 

1 

Cloudy* 

27 

7 

0 

55 

64 

29,83 

0,035 

NW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

58-5 

64 

29,80 


N 

1 

Cloudy. 

28 

7 

0 

5!-5 

62 

29,95 

0,345 

WNW 

1 

Cloudy. 


2 

0 

6 3 

63,5 

29,95 


W 

1 

Cloudy. 

29 

7 

0 

53-5 

62 

30,02 


W 

1 

Cloudy. 


2 

0 

59 

62 

30,04 


W 

1 

Cloudy. 

K 

ill 

0 

54 

61,5 

30, 1 5 


W 

1 

Cloudy. 


2 

0 

67 

62,5 



WSW 

1 

Fair. 

3 1 

7 

0 

59 

62 

30,08 


WSW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

73 

64 

30,06 


W 

2 

Cloudy. 


VOL. LXXXI. C | METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September ipjo. 


me. 

Therm 

withon 

Therm 

within. 

Bhrom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

lM 

o 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

|Sfn, 

c 

6a 

63,5 

29 > 9 J 


W 

I 

Cloudy. 

c 

68 

64 

29,88 


. w 

I 

Cloudy, 

€ 

5 2 >5 

62,5 

29,82 


w 

I 

Fair. 

o 

64. 

62,5 

29,60. 


w 

1 

Cloudy. 

0 

49 ’ 5 - 

61 

29,3 1 

0,210 

w 

2 

Fine. 

0 

58 

61,5 

2 9 > 43 . 


w 

n 

Cloudy,.. 

o 

48 


29,64 


WiW 

1 

Fine. 

o 

bi> 

6 a 

29,64 


w 

Iv. 

Cloudw 

o 

45 

59-5 

29,67 


w 

I 

Fine. 

o 

55 

6l 

29.77 


■ WNW 

I 

Fair. 

o 

46 

59 

3 °,GO 


N 

I 

Fine. 

o 

60 

60 

3°>°3 


NNW 

I 

Fair. 

o 

46 

58*5 

30,1 r 


v NNW 

1 

Fine. 

o 

55>5 

60 

3 °. 05 


N 

I 

Rain* 

0 

49 

58,5 

30,06 

0,022 

N by W 

I 

Fine. 

o 

58 

61 ,5 

30,12 


NNW 

I 

Fair. 

o 

49 

5 8 >5 

3°> 1 9 

1 

W 

p 

Cloudy.. 

o 

62,5 

59>5 

30,12 


w 

I 

Fair. 

o 

57 

59 

29,96 

0,053 

1 w . 

I 

Cloudy. 

o 

64 

60 

29,98 


' w 

I 

Fair., 

0 

54 

59»5 

29,98 


w 

I 

Fine. 

o 

64 

6l 

3 °s °4 


w 

’ 1 

Fair. 

o 

S 5»5 

59’5 

30,11 


w 

I * 

Cloudy. 

o 

63.5 

6o, s 

30,11 


w 

I 1 

Cloudy. 

o 


60,5 

30,00 


w 

I 1 

Cloudy. 

o 

67 

62 

29,94 


w 

1 ; 

Fair* 

o 

56 

61,5 

29,80 


ssw 

2 < 

Cloudy* 

0 

65 

62,5 

29.75 


sw 

2 ] 

Faiiv 

o 

57 

62 

29,78 


ssw 

1 < 

Cloudy* 

o 

67 

63’5 

29.75 


wsw 

1 i 

Fair. 

o 

49 

61,5 

29,98 


wsw 

1 ] 

Fair* 

c 

62 

62,5 

30,10 


w 

1 3 

Fine. 














C *9 1 




M 

ETEOROLOGIC. 

for September 

* L J 
1790. 

0 U R N AT 


(Time. 

Therm. 

(Therm. (Barom, 

Rain. 

Winds. 





without 

within. 
















I 79 ° 

11 

1 






mm 

1 VVCHt IlC i * 


H, 

M. 

Q 

0 

Inches, 

Inch. 




Sept. 17 

7 

0 

.4* 

61 

3 °, 33 


w 


Fair. 


2 

0 

63 

63 

30,26 


sw 


Fine. 

18 

7 

0 

46,5 

61 

3°> I 5 


sw 


Fine. 


2 

0 

68 

64 

30,08 


sw 


Fine* 

*9 

7 

0 

56 

6 ' 2 ,S 

29,85 


sw 


Cloudy. 


2 

0 

68 

65 

29,72 


sw 


Fair. 

20 

7 

0 

5 2 

63,5 

29,64 

0,020 

wsw 


Fine. 


2 

0 

62 

64 

29,68 


w 


Fine. 

21 

7 

0 

5 ° 

6°, 5 

29.83 


w 


Fine. 


2 

0 

59 

6l ,5 

29,99 


WNW 


Cloudy. 

22 

7 

0 

47 

59 

30,23 


w 


Fine. 

■ 

2 

0 

6 i’ 5 

60,5 

30,20 


ssw 


Cloudy. 

2 3 

7 

0 

58 

60 



ssw 


Cloudy. 


2 

0 

66 

61,5 

29,90 


w 


Cloudy. 

24 

7 

0 

55 

6 >,5 

30.25 

Eflfljgl 

NW 


Cloudy. 


2 

0 

61 

61,5 

30,34 


NW 


Cloudy. 

25 

7 

0 

53 

60 

30.38 


NW 

[n 

Cloudy, 


2 

0 

60 

61 

30,35 


NW 

IS 

Cloudy. 

26 

7 

0 

48 

59»5 

30,42 


WNW 

' M 

Cloudy. 


2 

0 

60 

60 

3°,42 


N 


Cloudy. 

24 

7 

0 

53 

59 

30.36 


NE 

Rf 

Fair. 


2 

0 

56 

59 

30.3° 


ESE 


Cloudy, 

28 

7 

0 

42 

58 

30,14 



W 

Foggy. 


2 

0 

56,5 

59 

3°>°5 


W 

^S 

Fine. 

29 

7 

0 

50 

58 

30,17 


N 

Q 

Cloudy, 


2 

0 

59>5 

59 

30,22 


! N 

1 

Fair. 

3 ° 

7 

0 

5 2 »5 

58 

30.25 


! NE 

1 

Cloudy, 


1 2 

0 

59 >S 

59.5 

30,20 


E 

1 

Fair. 


c z 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October 1790. 


1790 

Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain, 

Winds 

• - 

Weather. 

! H * 

M. 

0 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Oft. i 

7 

0 

46 

58 

3 °>°3 


E 

1 

Fine. 


2 

0 

57 

59.5 

29,95 


E 

1 

Fine. 

2 

7 

0 

49 

58 

29,80 


ENE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

60 

60 

29,78 


E 

1 

Fine. 

3 

7 

0 

5 6 

59 

29,77 

0,083 

E 

1 

Cloudy. 


2 

0 

64 

60 

29^2 


s 

1 

Cloudy. 

4 

7 

0 

ShS 

59 

29,90 


N 

1 

Cioudy. 


2 

0 

57 

59 5 

29,95 


w 

1 

Cloudy. 

5 

7 

0 

5 * 

59,5 

30,00 

0,401 



Foggy. 


2 

0 

60 

60,5 

30,00 


W 

1 

Fair. 

6 

7 

0 

54 

60 

29,80 

0,132 

sw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

62 


29,80 


sw 

2 

Fair. 

7 

7 

0 

5 6 


29,78 


ssw 


Cloudy. 


2 

0 

64,5 

63 

29,7 6 


sw 


Fine. 

8 

7 

0 

5 1 

6 i,S 

29,84 




Fine. 


2 

0 

59 

63,5 

29,89 


WNW 


Fine. 

9 

7 

0 

52 

61,5 

29,89 

0,101 

N 


Cloudy. 


2 

0 

54,5 

63,5 

29,94 


NNW 


Fine. 

16 

7 

0 

4 ° 

58 

30,09 


NE 


Fine. 


2 

0 

; 5°,5 

5 ? 

30,08 


N 


Hazy. 

u 

7 

0 

39 

56,5 

3 0 , 11 


N 


Foggy. 


2 

0 

53»5 

59 

30,07 


SSW 


rine. 

12 

7 

0 

5i 

57 

29,86 


wsvv 


Cloudy. 


2 

0 

58 

57,5 

29,66 


sw 

2 

Cloudy. 

*3 

7 

0 

53 

56,5 

29,71 

0,073 

sw 

2 

Fine. 


2 

0 

55,5 

58 

29,79 


w 

2 

Fine. 

*4 

7 

0 

52 

5 6 

29,80 


sw 

2 

Cloudy. 


2 

0 

64,5 

59,5 

29,79 


sw 

2 

Cloudy. 

*5 

7 

0 

53.5 

mm 

29,98 


wsw 

2 

Fair. 


2 

0 

62 

60,5 



w 

2 

Cloudy. 

16 

7 

0 

45 

58 

3°,34 


w 

I 

Cloudy* 


2 

0 


60 

30,40 


E 

I 

Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Oflober 1790. 


1790 

.Time. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Baiom. 

1 

Rain, j 

Winds. 

Weather, 

11 . 

M. 

0 

0 

Iijchcss. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Oct. 17 

7 

0 

46 

57 »S 

30,20 


E 

« 

Fine. 


2 

0 

57 

bo,5 

30,01 


SSE 

1 .Fine. 

18 

7 

O 

55 

58 

29,89 


sw 

2 Cloudy, 


2 

0 

55 

bo,5 

29,86 


w 

1 

Rain. 

*9 

7 

O 

39 

57.5 

3 c .»7 

0,263 

w 

1 

Fine. 


2 

O 

50 

60 

30>20 


w 

1 

Fine. 

20 

7 

O 

4 * 

57 

3°>°5 


E 

1 

Fine. 


2 

O 

55.5 

59-5 

29,96 


E 

1 

Hazy. 

21 

7 

0 

5 * 

58 

2 9’93 

0,020 

B 

1 

Rain. 


2 

0 

60,5 

62 

29,87 


E 

1 

Fine 

22 

7 

0 

54 

60 

2 9»75 


E 

1 

Cloudy* 


2 

O 

62 

62,s 

29,70 


E 

1 

Cloudy. 

a 3 

7 

0 

53 

60,5 

29,72 


E 

1 

Cloudy. 


2 

0 

59,5 

62,5 

29,62 


E 

1 

Cloudy. 

24 

7 

0 

5 1 

60 

29,72 


SW 

1 

Cloudy. 


2 

O 

55>5 

62,5 

29,72 


w 

1 

Cloudy. 

2 5 

7 

O 

5 ° 

60,5 

29,70 


WNW 

1 

Cloudy^ 


2 

O 

5 6 

62,5 

29,77 


WNW 

1 

Fair. 

26 

7 

0 

49 

60 

29,90 


NE 

1 

Cloudv. 


2 

O 

5 <> 

62 

29,90 


NE 

1 

Cloudy. 

27 

7 

O 

46,5 

60 

29,85 


NE 

2 

Cloudy. 


2 

0 

49 

58,5 

29.83 


NE | 

2 

Cloudy. 1 

28 

7 

0 

46 

58 

29,68 


E 

I 

Cloudy. 


2 

O 

48 

60 

29,67 


E 

I 

Cloudy.. 

29 

7 

O 

4 o 

58 

29,77 


E 

2 

Cloudy. 


2 

O 

48 

60 

29,83 


E 

2 

Fair. 

3 ° 

7 

O 

43 

57 

29,84 


NE 

I 

Cloudy. 


2 

O 

45 

57.5 

29,83 


NE 

2 

Cloudy. 

3 * 

7 

O 

40 

55 

29,86 


NNE | 

I 

Cloudy. 


2 

O 

45 

58,5 

29,90 


N 

I 

Cloudy. 1 
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E T E O R O L O O I CAL JOURNAL 

for November 1790. 



Weather. 


0 

O 

Inches. 

43 

54 

29.83 

50 

56.5 

29,66 

45 

54>5 

29.34 

52 

58 

29,48 

41 

54»5 

29,80 

50 

58,5 

29,78 

44 

55 

29,69 

5 » 

59 

29,70 

46 

56 

29.95 

52,5 

58 

29.94 

5 i 

57 

29.74 

53 

58 

29,68 

44 

56 

29,64 

47 

57 

29,66 

40 

55 

29,85 

48 

58 

29,87 

43 

56 

30,04 

47 

58 

30,09 

43 

55,5 

30,20 

46 

57 

30,06 

47 

56 

29,96 

48 

57 

30.03 

47 

56 

30,11 

47*5 

57,5 

30,11 

42 

55.5 

30,16 

52,5 

58 

30,19 

43 

55 

30,27 

47 

57 

30,26 

40 

54.5 

30,30 

44 

56 

3027 

35*5 

53 

30,16 

43 

55 

30,” 


2 Cloudy. 
2 Rain. 
Cloudy* 
Cloudy. 
Fine. 
Cloudy. 



Cloudy. 
2 Idoudy. 
2 |Rain. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fine. 
Fine. 
Cloudy, 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy* 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy* 
Fine. 
Cloudy. 
Cloudy. 
2 Cloudy. 
2 Fine. 

2 Fine. 

2 Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November 1790. 


1790 




Rain. 

Winds. 

Weather. 

H. M. 

0 

0 

llnches. 

i 


Points.. 

Str. 

Nov.. 17 

7 

O 

40,5 

53 

29,98 


ENE 

1 

Cloudy. 


2 

O 

43.5 

55,5 

29,91 


ENE 

2 

Fair. 

18 

7 

O 

34 

• 52,5 

29,71 


w 

1 

Cloudy,. 


2 

O 

38 

53,5 

29,55. 


; SW 


Fair. 

19 

7 

O 

46 

53 

29,23 


s 


Rain. 


2 

0 

44 

55 

29,10 


ssw 


Cloudy. 

20 

7 

O 

43 

53 

29,16 

0,295 

r S > 


Fine, 


2 

a 

48 

56 

29,21 


* s 


Rain. 

21 

■7 

0 

44 

53 

29,02 

0,150 

SW 


Fair. 


2 

0 

4 » 

57 

29,10 


SW 


Rain, 

22 

7 

0 

45 

54 

29,27 

0,95° 

s 


Cloudy, 


2 

0 

48,5 

5 

29,38 

■ 

N 


Cloudy. 

23 

7 

0 

46 

55 

29,61 

0,115 

N 


Foggy. 1 


2 

0 

48 

58 

29,68 


SW 


Cloudy, i 

i 2 4 

7 

0 

35 

54 

29,83 


SW 


Cloudy. 


2 

0 

44,5 

56 

29,85 


w 

I 

Fine. 


7 

0 

47 

54,5 

29,73 


SW 

2 

Cloudy. 


2 

0 

5o 

57 

29,58 


s 

2 

Cloudy. 

\ 26 

7 

0 

49 

55 

29,48 

0,156 

wsw 

I* 

Cloudy* 


2 

c 

48 

57,5 

29,74 


ENE 

I 

Cloudy, 

2? 

7 

0 

36 

54 

30,21 


NW 

I 

Fine. 



R 

42 

57 

30,28 


NW 

I- 

Cloudy. 

28 


R 

37 

53»5 

30,40 


N 

I 

Fair. 



R 

43 

58 

3°>34 


E 

I 

Cloudy. 

29 

7 

0 

34,5 

53 

30,14 


E 

I 

Cloudy. 


2 

0 

35 

54,5 

30,05 


■ E 

I 

Cloudy, 

3° 



32 

5° 

29,72 


E 

I 

Cloudy. 




34 

SL 5 

29,66 


E 

I 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December 1790. 


1 179° 

jTime. 

Flier in 
without 

|j Therm, 
within. 

Burom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H. M. 

0 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

btr. 

Dec. 1 

8 

c 

3 2 

49 

29,64 


ESE 

1 

Cloudy 



2 

0 

3 2 

50,5 

29,22 


E 

2 

Snow. 


2 

8 

0 

43 

5 1 

2 9 > 3 I 


WNW 

2 

Cloudy 



2 

0 

46 

54 

2 9>59 


. WNW 

2 

Fair. 


3 

8 

0 

+ 2.5 

5 2 

29.85 


s 

I 

Rain. 



2 

0 

5 ° 

55 

29,51 


ssw 

2 

Cloudy, 


4 

8 

0 

42 

53 

29 ? 94 

0,220 

vv 

I 

Cloudy 



2 

0 

44 

56 

29,97 


w 

I 

Cloudy 


5 

8 

0 

37 

5 2 

29,91 


WNW 

I 

Cloudy. 



2 

0 

42 

5 6 

30,00 


WNW 

I 

Cloudy 


6 

8 

0 

36 

5 2 

3 °» 3 6 


. NW 

I 

Cloudy 



2 

0 

41 

5 6 >5 

30,38 


NW 

I 

Fine, 


7 

8 

0 

, 38 

5*>5 

3 0, 33 


w 

I 

Cloudy 



2 

0 

43>5 

54.5 

30,24 


. w 

I 

Cloudy 


8 

8 

0 

47 

54 

3 °’? 5 

O' 

O 

Ln 

NW 

I | 

Cloudy* 



2 

0 

48 

57 

3 °, 18 


. N 

I 

Cloudy : 


9 

8 

0 

' 47 

54)5 

30,18 

0,023 

NNW 

I 

Foggy.' 



2 

0 

48,5 

57 ’ 5 

3°’;5 


WNW 

I 

Cloudy* 


10 

8 

0 

47 

56 

30,49 


W 

I 

Cloudy* 



2 

0 

5 ° 

5 8 >5 

3 °, *9 


W l 

I 

Foggy.! 


IX 

8 

0 

49 

5 6 >5 

29,96 


w 

2 

Cloudyi 



2 

0 

5 2 

58 . 

29,85 


SW 

> 2 ; ; 

Rain. 


12 

8 

0 

47 

54’5 

30,06 

0,015 

, W V 

1 i 

Fine. 



2 

0 

43 ’S 

58.5 

30,08 


w 

, 1 j 

Fine. 


*3 

8 

0 

49,5 

55’5 

29,86 

O 

O 

eo 

w ■ 

2 

Cloudy. 


I 

2 

0 

48 

58 

29,55 


.ssw 

' 2 

Cloudy. 


" I4 1 

8 

0 

39 

55 

29,85 

0,444 

. w 

2 

Fine.. 



2. 

0 

43 

57)5 

30,00 


- WNW 

2 

Fine. 


*5 

8 

0 

46 

55 

29,33 

0,082 

NW 

2 

Cloudy, much wind laft night. 


2 

0 

48 

57 

29,40 


W 

2 

Fair. 


l6 

8 

0 

38 

54 

29,70 


W 

I 

Cloudy. 


1 

2 

0 

4 2 . 

_ 55*5 

29 > 3 6 


s 

I 

Rain. 

, 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December 1790. 


179° 



Therm 

within. 

. Barom. 

Rain, 

Winds. 

Weather. 

H. 

M 

0 

0 

Inches. 

Inch. 

\m 

IB 

Dec. 15 

8 

c 

39 

54,5 

29,37 

0 3 220 

WSW 

1 

Fine. 


2 

c 

43 

58 

29,24 


SW 

I 

Cloudy. 

18 

8 

c 

38 

52 

28,80 

r-* 

O 

>-< 

O 

W 

2 

Cloudy, much wind laft night. 


2 

0 

39 

53,5 

29,15 


W 

2 

Cloudy. 

*9 

8 

0 

3*>5 

51,5 

29,55 


SW 

I 

Fine. 


2 

0 

33 

53,5 

29,15 


SE 

2 

Snow. 

20 

8 

0 

33 

50,5 

29,90 

0,185 

SW 

I 

Fine. 


2 

0 

34,5 

53 

30,06 


WNW 

I 

Fine. 

21 

8 

0 

43 

5 ° 

29,90 


SW 

2 

Cloudy* 


2 

0 

50 

53 

29,79 


ssw 

2 

Rain. 

22 

8 

0 

38 

51,5 

30,06 

55 

0 

O 

w 

2 

Fine. 

' 

2 

0 

43 

54,5 

3°, 1 7 


w 

2 

Fine. 

23 

8 

0 

38 

52 

29,74 

0,136 

w 

2 

/ Fair, ranch wind, thunder, 
\ and lightning laft night. 


2 

0 

. 43,5 

54 

29,87 


w 

2 

Fair. 

24 

8 

0 

37 

52 

30,24 


w 

I 

Foggy. 


2 

0 

42 

54,5 

30,17 


SW 

I 

Cloudy. j 

25 

8 

0 

44 

53,5 

30,00 

°, r 33 

NW 

I 

Rain. ’ j 


2 

0 

44 

54 

30,08 


' N 

I 1 

Cloudy. J 

26 

8 

0 

33 

52 

3 °, 24 


1 W 

I 

Foggy. 


2 

0 

35»5 

53>5 

3°, 22 


SW 

I ' 

Cloudy. 

27 

8 

0 

3 ° 

49 

3°,°4 


wsw 

i ; 

Fair. 


2 

0 

38 

53,5 

29,90 


SW 

1 < 

Cloudy. 

28 

8 

0 

33,5 

5 ° 

29,97 

0,020 

WNW 

1 ] 

Pine. 


2 

0 

3 6 ,5 

54 

3°,°7 


NNW 

1 j 

Pine. 

29 

8 

0 

3 ° 

48,5 

3 °, 25 


N 

1 ] 

Pine. j 


2 

,0 

32 

5 L 5 

3°, 22 


WSW 

1 i 

Pine. 

3 ° 

8 

0 

37 

48 

29,94 


S 

2 c 

Cloudy. 


2 

0 

39 

50 

29,84 


SSW 

2 ( 

Dloudy. 1 

3 1 

8 

0 

3 6 

48 

30,02 < 

: ', 3°5 

N 

1 c 

Cloudy. J 


2 

0 

4 i ' 

5 J »5 

30,141 


N 

I (Cloudy. | 


90 


Vol. LXXXI, 


i 7 















Meaj 

heighi 

















